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Priifung Goethe-Zertifikat B2 
Malek Anas Douba, 

Geb. -Datum: 0L.0L.L939 Priifungstn.-Nr.: 135006 


Horen: 
Lesen: 
Schreiben: 
Sprechen: 


7.5 Punkte 
17 Punkte 
17.5 Punkte 
17 Punkte 


G esa mtpu n ktza h 1 : 59 Punkte Note: nicht bestanden 


Angaben ohne Gewa'hr 

Informationen zum Bestehen der Prufungen 


Goethe-Zertifikat Al: Fit in Deutsch 1 
Goethe-Zertifikat Al: Start Deutsch 1 
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 
Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 
Goethe-Zertifikat Bl: 
Goethe-Zertifikat Bl (Jugendversion): 
Goethe-Zertifikat B2: 
Goethe-Zertifikat CI: 
Goethe-Zertifikat C2: GDS 


min. 30 Punkte 
min. 50 Punkte 
min. 40 Punkte 
min. 60 Punkte 

Ein Modul ist bestanden, wenn mindestens 60 Punkte erzielt wurden. 

Ein Modul ist bestanden, wenn mindestens 60 Punkte erzielt wurden. 

schriftlich min. 45 Punkte, mundlich min. 15 Punkte 

schriftlich min. 45 Punkte, mundlich min. 15 Punkte 

Ein Modul ist bestanden, wenn mindestens 60 Punkte erzielt wurden. 


Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB): siehe Durchfuhrungsbestimmungen 
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